JAN ERGATOWSKI 


maszynista c. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 40, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 
w Suchej dnia 17-g0 Czerwca 1898 r. 


W smutku pogrążona żona wraz z rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Kolegów 
zmarłego na pogrzeb, który się odbędzie w Niedzielę d. 19 b. m. o godz. 5 popołudniu z dworca kolei 
wprost na ementarz. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w* Poniedziałek dnia 20 b. m. w kościele 00. Reformatów o: godzinie 9 rano. 


W drukarni W. Kornockisgo w Krakowie. 


